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JULIA z NOWICKICH 


ADAMOWA CIECHANOWSKA 


przeżywszy lat 61, po długich cierpieniach, 
opatrzona SS. Sakramentami, 
zmarła w dniu 21 Lipca 1897 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 3 przy ulicy 
Floryańskiej, nastąpi w Piątek dnia 23 Lipca b. r. 


> 


o godzinie 5 po potudniu, na Cmentarz miejscowy. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi sie w Sobote dnia 24 b. m. o godz. Y rano 
w Kosciele arcliprezb. N. Maryi Pannv. 


